NOTE Dl SERVIZIO 


GELOSO S. A. 
Gruppi AF n. 1902 e 1903 


TABELLA Dl TARATURA 


Clrcuito 

Punto allln. 

• 

Etemento da regol. 

OM oacill. 

210 m 

1 

OM ant. 

210 m 

4 

OM corr. 

520 m 

3 

OC oacill. 

17 m 

2 

OC ant. 

17 m 

5 



N. 1902 












